72. Kettenleiter.
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Fig. 171. Bei kleinen Frequenzen bis zur Eigenfrequenz ist der in Reihe geschaltete Kondensator undurchlassig. Die Dampfung ist um so groBer, je niedriger die Frequenz, wahrend sie von der Eigenfrequenz an aufwarts ebenso geringe Werte annimmt, wie die Spulenleitung uiiterhalb der Eigenfrequenz. Auch                c
das WinkelmaB & zeigt das in bezug auf die Eigeai- R , frequenz reziproke Verhalten. Diese Leitung laBt ZL ', somit nur die hohen Schwingungen schwach ge- — dampft hindurch.
Fig. 171.
Durch Kombination von Spulen- und Kondensatorleitungen er-geben sich, wie Wagner1) gezeigt hat, entweder durch Hinzufiigen von Reihenkondensatoren oder durch NebeiischluBspulen in eine Spulenleitung Ketten, die zwei Eigenfrequenzen haben, deren Dampfungsfaktor unterhalb der ersten und oberhalb der zweiten Eigenfrequenz sehr groB ist und zwischen beiden sehr klein bleibt. Die Ketten haben somit einen scharf begrenzten Durchlassigkeits-bereich, dessen Breite man. durch geeignete Bemessung einstellen kann. Sie werden zur Vielfachtelegraphie und Telephonic auf Leitungen verwendet.
Der Unterschied gegen die einfache Parallel- und Reihen-schaltung von Drosselspule und Kondensator besteht darin, daB diese bei kleinen Verlusten nur fiir eine scharf abgegrenzte Frequenz ganz undurchlassig oder ganz durchlassig sind.
1. c. sehr hohen Frequenzen
